studentka medycyny U. P. 


zginęła śmiercią tragiczną dnia 10 września. 1944 r. w Warszawie 


odprawione zostanie 


w środę dnia 12 września 1945 r. o godz. 9 rano w kościele 
św. Anny 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamiaj A= oie 
7 4 rodzice i siostry. 


Zakład pogrzebowy „CONGORDIA" 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Tel. 555-67 


